P. 


MIECZYSŁAW 


CZAPOR 


DR NAUK TECHNICZNYCH 
NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC 1 DZIADZIO 


przezywszy lat 73, zmarl nagle dnia 27 lipca 1986 r. 


Wyprowadzenie zwlok z kaplicy cmentarnej w Batowicach na miejsce wieczncgo spoczynku nastapi 


w czwartek dnia 31 bm. o godzinie 12.30, o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ I WNUCZKA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dria 30 bm. o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


